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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de regering haar spijt heeft betuigd dat er bij de 
gaswinning in Groningen te weinig oog is geweest voor de veiligheid; 

constaterende dat de regering, nadat het onderzoeksrapport van de 
Onderzoeksraad Voor Veiligheid is uitgekomen, het gaswinningsplafond 
nog niet naar beneden heeft willen bijstellen; 

overwegende dat deze spijtbetuiging zeer te waarderen is, waarbij wel 
geconstateerd moet worden dat dit waardevolle gebaar louter het 
verleden betreft; 

overwegende dat de consensus is dat minder winning leidt tot minder 
aardbevingen, en daarmee zorgt voor minder veiligheidsrisico's voor de 
inwoners van Groningen; 

verzoekt de regering, de zorgen van de Groningers nu te laten prevaleren 
en hun voor de nabije toekomst ook duidelijkheid te verschaffen door het 
gaswinningsplafond te reduceren tot circa 30 miljard m^ gas in 2015, 
uitgaande van leveringszekerheid en een veilig winningspatroon, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Agnes Mulder 
Van Veldhoven 
Slob 
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